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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्‍ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 46 जुलाई, 2024 

संदर्भ: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (963).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 20(8 के नियम 45 के 
उपनियम (() के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं। 


अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस | वापस होने की 
सं. तथा शीर्षक लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तिथि 
तथा शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
4 | आई एस 3025 (भाग (0/aqarT 2): | 4 जुलाई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
2024 


4475GI/2024 (.) 
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क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस | वापस होने की 
सं. तथा शीर्षक लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तिथि 
तथा शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
आई एस At 7027-2 : 2049 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण. (भौतिक एवं रसायन) की 
पद्धतियाँ 
भाग ॥0 टर्बिडिटी 
अनुभाग 2 जल की पारदर्शिता के 
आंकलन के लिए अर्ध-मात्रात्मक पद्धति 
2| आई एस 3025 (भाग 83) : 2024 44 जुलाई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ/टी एस 75923-2 : 2047 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण (भौतिक एवं रसायन) की 
पद्धतियाँ 
भाग 83 क्रोमियम (VI), फ्लोराइड, कुल 
क्षारीयता, कुल कठोरता, कैल्शियम, 
मैग्नीशियम, लोहा, लोहा (Il), मैंगनीज 
और एल्यूमिनियम फोटोमेट्रिक डिटेक्शन 
के साथ 
3 आई एस 7656 (भाग ) : 2024 44 जुलाई 2024 आई एस 7656 - 975 4 अक्टूबर 
आई एस ओ 22244 : 2020 वेट साल्टिंग विधि द्वारा अं 
क्यूरिंग और संरक्षण -- रीति संहिता मवेशियों की खाल और बकरी 
ant कच्ची खाल हेतु और भेड़ की खाल के क्यूरिंग 
Se aa eS ed और संरक्षण के लिए रीति 
(पहला पुनरीक्षण) संहिता 
4 आई एस 7656 (भाग 2) : 2024 44 जुलाई 2024 आई एस 7656 - 975 44 अक्टूबर 
आई एस ओ 22284 : 2020 वेट साल्टिंग विधि द्वारा 2024 
क्यूरिंग और संरक्षण — रीति संहिता peal > खाल के sets 
eat eee र भेड़ की खाल के FLT 
भाग 2 बकरी और भेड़ की चमड़ी हेतु और संरक्षण के लिए रीति 
(पहला पुनरीक्षण) संहिता 
5| आई एस 48637 (भाग ) : 2024 लागू नहीं लागू नहीं 


स्वच्छ वातावरण और संबंधित नियंत्रित 
वातावरण 


भाग 7 कण सघनता द्वारा वायु स्वच्छता 


का वर्गीकरण 


4 जुलाई 2024 


3 


[भागवता---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 

क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस | वापस होने की 

सं. तथा शीर्षक लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तिथि 
तथा शीर्षक 

() (2) (3) (4) (5) 


(ISO 4644-4 : 2045, संशोधित) 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-॥/4/असा./320/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the l6th July, 2024 


Ref: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (963).—In pursuance of Sub-rule () of Rule (5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 


remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. | No., Year & Title of the Indian Standards Date of 


No. Established 


Establishment 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Withdrawn, if any 


Date of 
Withdrawal 


ql) (2) 


(3) 


(4) 


(5) 


IS 3025 (Part l0/Sec 2) : 2024 
ISO 7027-2 : 209 


l Methods of Sampling and Test (Physical and 
Chemical) for Water and Wastewater 


Part 40 Turbidity 


Section 2 Semi-Quantitative Methods for the 
Assessment of Transparency of Waters 


l July 2024 


NA 


NA 


IS 3025 (Part 83) : 2024 
ISO/TS 5923-2 : 207 


Methods of Sampling and Test (Physical and 
Chemical) for Water and Wastewater 


Part 83 Chromium (VI), Fluoride, Total 


l July 2024 


NA 


NA 
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Sl. | No., Year & Title of the Indian Standards Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Established हु Indian Standards to be | Withdrawal 
Establishment 
Withdrawn, if any 
() (2) (3) (4) (5) 
Alkalinity, Total Hardness, Calcium, 
Magnesium, Iron, Iron (II), Manganese and 
Aluminium with Photometric Detection 
IS 7656 (Part |) : 2024 l July 2024 IS 7656 — 975 
ISO 22244 : 2020 Code of Practice for 
Curi : ] October 
3 Curing and Preservation — Code of Practice uring and Preservation cae 
हा of Cattle Hides and Goat 2024 
Part | For Raw Hides and Sheep Skins by Wet 
(First Revision) Salting Method 
IS 7656 — 975 
IS 7656 (Part 2) : 2024 l July 2024 
हित 20080 हे Code of Practice for 
4 बाप लक कक 7 अब Curing and Preservation I] October 
Curing and Preservation — Code of Practice of Cattle Hides and Goat 2024 
Part 2 For Goat and Sheep Skins ant eliceP pene hy Wes 
Salting Method 
(First Revision) 
IS 8637 (Part l) : 2024 l July 2024 
Cleanrooms and Associated Controlled 
5 Environments NA NA 


Part | Classification of Air Cleanliness by 


Particle Concentration 


(SO 4644-I : 20I5, MOD) 
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